お客様ご相談窓 □ 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、$5居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理など アフターサービス に関するご相談は 

TEL 0120-3121-68 
FAX 0120-3121-87 

(受付日寺間）3巨己 B /9 : 00〜19 : 00 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 

TEL 0120 -3121-1 1 
FAX 0120 -3121-34 

(受付時間）9 : 00-17 : 30/携帯電話、 PHS か 
5ちご利用できまず。日曜•祝曰と年末年始•夏期休 
暇など蹲社の休曰は休ませていたださまず。 


•長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


愛情点検 


口 


こんな症状は 
ありませんか 


•電源コード、プラグ巧異常に熱い。 
•電源コードに深い傷や変形げある。 
•焦げ臭いじおいがする。 

•冷蔵庫床面じいつち水ヴたまっている。 
•ピリピリと電気を感じる。 

• その他の異常や故障巧ある。 



故障や事故防止のため、コン t ントな5 
電源プラグをはす’して、むす‘販売店じ、 
点検•修理をご相談ください。賣用など 
詳しいことは販売店じご相談くだちい。 


廃棄時にごを意願いまず。 

2001年4月施行のま電リサイクルまでは、お客様がご使用巧みのち蔵庫を廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品 
化等料金(リサイクル料金)をお支化いしザこだき、対象おを販売店や市町村に適正に引きミ度ずことが求められてし巧ず。 



#日立ホーム&ライフソリユーシヨン株式会社 

〒 T 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111 


R-S40VPAM 
民 -S40VPAML 
R-SF40VPAM 


取扱説明書 


HITACHI 

Inspire the IMext 

日立冷凍冷蔵庫 




R-S40VPAM お 


R-SF40VPAM お 


形名 


お名 


R - S 40 VPAM 开ミ (ち開き） 
R - S 40 VPAML 升ミ (左開き） 


R - SF 40 VPAM 形 


お使いになる前に 


■ 扉の平行調整はおすみですか？ （にす S ぺージ） 

-調節脚じより扉の平巧調整をおこなって<ださい。 

■ 庫巧を清掃 

-しめ5せた柔5巧い巧で清掃して<ださい。 

■ 運お開始をは 

-庫内が充分おえるまでに半日];>1上な巧る場合ヴあります。 
•大きめの運転音がしますが、異常ではありまだん。 

■ 自動製*機を使うとまには （11 了 17 ぺージ) 

•使いはじめは氷ができるまでに約 2 4 時間巧巧る場合ヴあります< 
-1回の製氷個数は10個です。 


ご不明な点は 0120-3121 


にご巧談<ださい 


〇 


この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に「安全上のごま意」は、ご使用前に必ずお読みください。 

取扱説明書は保証書と共に大切に保管して < ださい。 



































































故障かな？!と思ったら- 

こんなときには- 

参庫内灯交換のとき 
参移動•運搬のとき 

アフターサービス 


を < じ 


ご使用の前に 

を全上のごを意('必ずおホりください） --- 4 


使し、はじめ-8 

参据え付け 

使いかた 

冷蔵！:-10 

•スピード冷蔵 

野菜室-13 

冷凍！:-14 

•ハイスピード冷凍 
参パワフル冷凍 

製氷室-17 

参氷の作りかた 
参セレクト製氷 

参自動製氷/製氷停止の設を切り替え 

そのイ也機能-20 

参半ドアアラーム入/切 
参おさえめ運転 


八れ 

お手入れのしかた（部品のはずしかた）- - 21 

参給水タンクのお手入れ 
•製氷おそうじ 

お困りのとさ 


仕様/消費電力量につし、て-33 

ノン兀ン纖庫じついて/冷東室の性能/収納できる食品の重さ- 34 
保言正と アフターサービス (化ずお読みください) - 35 
お客様こ相談窓口-裏表紙 


各部のち前と働き 


r 



トクール 


庫巧操作パネ 



冷蔵室温度調節 
(\W 12ページ） 


冷凍室温度調節 
( 源16ページ） 


自動製氷機の自動おそうじ 
( 3^2已ぺージ） 

製氷停止に 
(\W 19ページ） 


巧行などで不在のときに 
省エネ運転 
( 暖20ページ） 


食品や飲み物を 
急いで;令やしたいときに 
(\W 12ページ） 


自動製氷憔能 


給水タンク 


給水タンクに 
水を入れるだけ 

氷の作りなた （ 3^17ベージ） 


製氷室 


自動的に化を作って 
f 呆存します （ If 17ぺ 


ベージ) 


氷の大きさが選べる t しクト製氷 
( 源18ページ） 


冷;東室下段（パワフル;令;まルーム） 


壁埋しやずい3段ケース 

( HIT 1已ぺージ） 

低温保をで鮮度を守るパワフル)ち凍 
( 0^1已ぺージ） 


扉の開閉時に庫巧お直ヴ上昇した場合、扉 
を閉じた時にすばや < ミ晶度復帰できます。 
t 解除のしかたは （ じす28ぺージ） 


>本取扱説明書のィラストは、 
R - S 40 V PAM 形で説明しています£ 


冷凍室上段 (八イスピード;令;まルーム） 


フリージングして巧を 
したい生魚 • 生肉に 
独立を凍スぺースで 
ムラな < を凍 （ If 14ページ） 

急速を凍でラまみを守りホームフリージング 
( 醇14ページ） 




—ド冷蔵 コーナー 


ずぐにをやしたいと去に 

ちやし忘れた貪巧や貪巧の入れ替えなどで 
温度上昇した庫内をすばや<冷やす 
( じす12ページ） 


冷蔵室 


をえムラおさえておいし< 

保巧 （ liT 10ページ） 

棚の高ちを変えてラクラク収納 
(朦11ページ） 


フレッシュルーム （氷温室） 


お巧•お魚-加工品を 
微凍結が態で新鮮 f 呆巧 

(iir 11 ページ） 


冷蔵室扇操作パネ 


バワフルる凍 A イスピードるまセレクト製か（大きめ） 



A 低温でおいし<保をしたいときに。 
W (防1已ページ） 


〇貪品を素早 < おましたいときに。 
W (防14ページ） 

A 氷の大きちを変えたいとき I こ。 
W (防1日ページ） 


野粟室 


3るおいビタ S ン長持ち 

酸化チタンとビタ5ン①タカ果で野菜をしつ 
なり保をします。 （ 13ベージ） 


S 引 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ お因りのときアフタ—ヴービス 


且 


且 

























































































































































































お使いになる人や他の人への危害、財産への損害をそ然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 
説明しています。 

■表示内容をお視して誤つた使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を、巧の表示で区分し、説明していまず。 


| A 警告 

、 

この表示の欄は、 r 死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 

么注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物の損害のみが発生する可能性が想定される」 
内容です。 ^ 


■お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示で区分し、説明していまず。（下記は絵表示の一例でず) 


(S) 

、 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 


〇 


このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


0 


A 警告 


据え付けるとを— 

■湿気のをい所水気のある所で 
は アース （接地）漏電ブ レー 
力一を取り付ける 


e 



アース 線接続 一 —I 了-ュ艳滿わじ 

故障などじよる漏電じより、感電 
する恐れ巧あります。 

•アースエ事は、化す販売店に依頼 
してくださし、。（じす9ぺージ） 


■水のかかるところには据え付 
けない 



電気絶縁巧悪<なり、感電•义災① 
原因じなります。 


■地震などによる転倒防止の 
処置をする 



転倒し、け巧の原因じなります。 
(に ド9ページ） 


—電源や電源プラグ•コードは 


■コンセントや配線器具の 
定格を超える使い方や交 
流100 での使用は 
しない 

禁止 

他の器具と併用すると、分岐コ 
ン t ントが異常発熱して巧义す 
ること巧あります。 

•定格 15 A しツ上の〕ン t ントを 
単独で使用して < ださい。 



■電源コード-電源プラグを破損する 
よラなことはしない 

( 傷つけたり、加工したり、\ 
熱器具に近づけたり、無理、 
じ曲げたり、ねじったり、 

弓 I っ張ったり、重いちのを I 
. 載せたり、冷蔵庫で押しつ/ 
\けたり、束ねたりしない / 


傷んだまま使用すると、感電•ショート • 
义災の原因じなります。 

•電源コードや電源プラグの修理は販売店に 
I ご相談 <だちい。 




S ) 


■電源プラグはコードが下向き 
になるようにし根元まで確実 
に差し込む 



逆に差し逆おとコードに無 i 里巧な 
なり、ショート•過熱し、感電 • 
発义①原因になります。 

差し込みが不完全ですと、感電や 
発熱じよる义おの原因になります。 


■めれた手で電源プラグの 
巧き差しはしない 



めれ手禁止 // 0 

感電の原因じなります。 


■電源プラグのほこりは定期的に取る 



電源プラグじほこりなど巧たまると、湿気 
などで絶縁不良となり、义災①原因になり 
ます。 

•電源プラグを抜き、乾いた巧で拭いて 
<ださい。 


■を蔵庫のお手入れの際は 
必ず電源プラグを巧く 

感電やけ巧をする恐れ巧あります。 
(じ方21、32ページ） 

• 化すプラグを持って抜いて < ださし、。 


(つづ <) 


A 警告 


ふだんご使用のとを 

■本体や庫内に水をかけない 




水めれ禁止 



電気絶縁巧悪 < なり、感電•义おの原因になります。 


■引义しやすいらのは入れない 




禁止 


)0 


参 



ベンジン-ェーテル • L P ガス•シンナ ー• 接着剤 
などは引义爆発する危険があります。 


■を蔵庫の上に水を入れた容器を置かない 




水めれ禁止 


A A / >ぃ 、 

t 数^， 


こぼれた水で電気部品の絶縁が悪<なり、漏電し、 
感電-义災①原因になります。 


■可燃性スプレーを近くで使わない 


0 


禁止 



弓 I 义して义災①原因じなります。 


■を蔵庫の上にものを置かない 


0 


禁止 



扉の開閉などで落下し、けがをする恐れがあります。 


I 薬品やぎ術試料を保をしない 


Q 


禁止 



揮発性①委品など、厳しい管巧の化要なちのは、 
家庭用冷蔵庫では保をできません。 


■自動製氷機の機械部には手を触れない 




接軸禁止 



製氷皿だ回転したとき、け巧をする恐れ巧あります。 
(CT 17ページ） 


■扉にぶ5下がったり引き出し扉やケース類に 
乗ったりしない 


Q 


禁止 



倒れたり、まをはさんだりして、け巧をする恐れ巧 
あります。 


ご使用の前にま全上のご注意(つづく) 





































































































































C 必ずお守りください 



A 警告 


^冷巧について（可燃性ガスを使用していまずので、巧のことにごま意くだをい。） 


■を蔵庫本体にネジ等の鋭利な 
もので傷をつけない 


■を蔵庫の周囲はすき間をあけ 
て据えつける （にす 8 ぺージ） 


■を媒配管を傷つけたときは 
を蔵庫か5離れ义気や電気 
製品の使用を避ける 



可燃性のを媒を使用しているため、 
壁内の配管な5冷媒が漏れると発 
义-爆発の原因じなります。 



を媒巧漏れた場合に蒲留し、発义’ 
爆発の原因になります。 



傷つけたときは窓を開けて換気し、 
販売店または修理受付窓 D 0 1 20- 
3121-681こご連絡 <ださし、。 


■廃棄処分するときは販売店や 
市町村に引きミ度す 



冷媒巧漏れると発义-爆発の原因に 
なります。 


■庫内では電気製品を使用しない 



冷媒が漏れると、接点①义花により 
巧义-爆発の原因じなります。 


■庫内なは指定のものを使い、 
ゆるみなくしっかりねじ込む。 

〇 i 

万一、を媒が庫内に漏れた場合、 
発义-爆発の原因になります。 

• 交換の際は化す電源プラブを抜 
いて <ださい。感電やけがをす 
る恐れ巧あります。 

(に沪32ぺージ） 


らしらのとを 


■製品の異常や故障のときは電源 
プラグを巧き運転を中止ずる 



感電やけ巧をする恐れ巧あります。 


■分解-修理-改造は絶巧に 
しない 


分解禁止 
発义したり、異常動作してけ巧 
をすること巧あります。 




• むすプラグを持って抜いて < だ 
さし、。 


•分解-修理巧む要なときは、 
販売店へご相談 < ださい。 


■可燃性ガスが漏れているときは 
を蔵庫に細れず窓を開けて換気 
する 



電源プラブの抜き差しなど①义巧で 
引义爆発し、义おや、やけどの原因 
になります。 


—廃棄ずるとき 

■リサイクルのときなど保管時の幼巧閉じ込みび 
懸念される場合はドアパッキングをはずす 



且 


(つづさ) 



巧動-運搬のとを 


■傷付きやすい巧の上ではを蔵庫下部の移動車 
輪は使用しない 


(S) 


禁止 



移動車輪により床材を傷付ける恐れがあります。 

•傷付きやすい床では、巧護用の板などを敷いて<だ 
さし、。 


■運搬するときは運搬用取っ手を持つ 


〇 



取っ手しツ外を持つと、手巧すベってけ巧をする恐れ巧 
あります。（にす32ぺージ） 

•ま全上、むす4人で運搬して<ださい。 

•イラストのよラに、扉を上 I こして運搬して<ださし、。 
♦取つまをクレーン等で吊5ないで < ださし、。 


—ふだんご巧用のとを 

■ダブルポケッ ト 前列には底 
まで入5ないビン類は入れ 
ない 




禁止 



大きなビン類などを無理に入れる 
と、扉開閉時に落下し、けがをす 
る恐れ巧あります。 


■食品は棚より前に出さない 




禁止 



ビン類などが引つ掛なつて落下し、 
けがをする恐れびあります。 


■を凍室にビン類を入れない 


Q 


禁止 



中身が凍って割れ、けがをする恐れ 
巧あります。 


■ 2 つ L ソ上の扉を開くときや 
他の人びを蔵庫に細れてい 
るときは扉で指をはさまな 
いか確かめる 


〇 


> 5 ===^ 



扉と扉のすき間 I こ指をはさみ、け 
巧をする恐れ巧あります。 


■引き出し式の扉を閉めるとき 
は上面を持たない 




禁止 


山 


む 


扉の上面を持って閉めると、指をは 
さんでけがをする恐れがあります。 


■を凍室の食品や容器をめれた 
手で軸れない 




接触禁止 



凍傷じなる恐れがあります。 
(特に金属襲のちの） 


■最下段の引き出し扉を開ける 
ときはを蔵庫に足を近づけ 
すざない 


Q 


禁止 



扉を開けたとき、足の甲などじ当 
たり、けがをする恐れがあります。 


■におったり変色した食品は 
食べない 


0 


禁止 



腐敗によ U 、 食中毒などの病気の 
原因 I ごなる恐れ巧あります。 


■を蔵庫底面に手を入れない 




禁止 



清掃するとき底面 I こまを入れると、 
鉄板で手を切る恐れ巧あります。 


ご使用の前にま全上のご注意(つづき) 



















































































































































ちちのすき間最 fS1cm な上 


万一の感電防止や雑音障害を防 < ために、アース 
(接化）をおすすめします。特に、巧のよラなところ 
じは化すアースをして <ださし、。 

• ±間や洗い場など水気のあるとこ5 
• 地下室など湿気のあるとこ5 


• • • •• 1 • • • • 

• 1感 ♦上部のすき間最ほ 5cm な上 • • • 

わ尸 • 



广 


地震にそなえて 


背面の取っ手 (2 ク所)じベルトを通し、丈夫な壁や柱 
じ固定する 



を蔵庫用転倒防止ベルトのご使用を、 
おすすめします。 

「を蔵庫用転倒防止ベルト」(別売品） 
部品番号 R -826 CV 300(1 本入り） 
を2個ご使用 <ださい。 

詳し < は販売店にご相談 < ださい。 


アース 娘地)にごいて 



電源を入れてから 
庫内び充分;ちえる 
まで、約4時間程度 
かかります。 





この冷蔵庫は据え付け後 'i 
すぐに電源プラグを差し 
てち大丈夫でず 

コン b ットは単独でご使用 < ださい。 

/交流10 0 V \ 

I 定巧 15 A 1_ ツ上 J 1 



アース 取り付け〇じ 


アース 端子 


アース 線 
(銅線直径 1.6 mm ) 


且 



E1 


調節脚でを蔵庫の扉の平行調整をする 


扉下巧り’騒音 • 振動を防止します 


、ソべ 



’ち側巧下がっている一一左側巧下がっている 




ちの調節脚を 
下げる 



• 調節脚を回す量は、扉段差 ImmI こつき1回転を目まじ 
して < ださし、。 

• 冷蔵庫本体巧床 I こなじみ、扉乃'平なじ直るまで I こ、ある 
程度曰数り〜5曰）巧ななる場合巧あります。 



•ち扉巧下がっている 



使砸が颐 


•冷蔵庫は r 食品の鮮度をよ < するもの」ではな<、あ< まで 
ち r 食品が傷むことにある程度①ブしーキをなけるちの」 
です。取扱説巧書じがつて正し < 使用し、適切な食品管理 
を/&がけて < ださい。 


据え付け 


默付け場所は 


巧び丈夫で*平なところ 

参巧のよラな場所では、丈夫なおを敷いて < ださい。 

•冷蔵庫底面の熱じよりを色する恐れのある、じゆラたん•畳•フ 
□ー リンブ•塩化ビニール製の床材など 
(言場には、床面な'50〜60でになることな'あります。） 

•冷蔵庫本がガ傾 < 恐れのある、柔白けい床•弱い床など 

熱気 • 直射曰がの当た5ないところ 

参をな力の低下をおちえ、電気代のムブを防ぎます。 

• 直射日光はプラスチック部分の変色の原因じちなります。_ 

湿気びかなく風通しのよいところ 

• さ切の発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。 

最ほ左も1 cm な上、上部已 cm な上 

•冷蔵庫は食品を冷作すため、周囲な邑熱を逃げしています。効率良 
く冷辟すためじ、周囲に充分なすき間を開けてくだ'さい。 

•本体側面中央では表示寸法より若干大きめになっていますので、放 
熱効率のためじち据付寸法は余裕をちってご準備ください。 

•背面は壁じ巧けられますげ、振動音げするときか、堅の材質じよって 
変色する恐れがあるときは(圧縮蝶周辺の空気げホコリを伴って上昇 
するただ))、壁な 5 離してください。 


※硫化方'3睛出の温泉 i 也区等に据え付ける場含は、配管の防さび処理 
巧'必、要となる場含がありますので、あ 5 なじめ販売店じご相談くた‘ 
さい。また、ガス害じよる故障は保証のお象外となります。 


アース端子が無いとき 

お買い上げの販売店に依頼し、 アース エ事 ( D 種接 
i 也工事-有料）をして<ださい。 


接続してはいけないとこ5 

•水道管備電①危険） 

• ガス管（爆発の盾険） 

•電話線や避雷針の アース （落雷のときち険） 

V_ J 


アース端テがあるとき 

アース線を背面左下のアース取り付けねじ（曾記号） 
と電源コン t ント①アース端子に接続して < ださし、。 

「アース線 (2.5 m )」 (別売品)部品き号 NW -60 R 6 52 


特に水気のをいところに据え付 
けるとさ 

アースの 他に、漏電し や 断機の設置が義務づけ5 
れています。詳し<は、お買い上げの販売店じご 
相談 < ださい。 


\ I 脚力/ (-の両端を持って、手前に 
I I 強く引し、てはずす。 

9 1左ちの調節脚を回して下げ、;ち蔵 
L \ 庫を固定する。 

3 左ちの調節脚を、を蔵室の扉び平 
行になるように調整する。 

4 脚カバーのツメ (左ち）を穴に差し 
込み、取り付ける。 


ご使用の前に使いはじめ 


llslllllll 一宣一三 








































































































































































































































温度調節 （ に F 12 ページ )厂 


[ R - S 40 VPAM m 
R - S 40 VPAML お 

すぐにをやしたい時に 


スピード冷蔵 コー ナー 


に F 12 ページ 

高さかわるん棚 

貪品に合せて高さを変 
又5れます。 

たためるん棚 


フレッシュルーム 

(か湿室） 



ランプカバー 


高さかわるポケット 


V /.J 




ポケット（上） 


ポケット（中） 


たまごケース 

裏返し I こすると 
小物ポクツトとしてち 
使えます。 

ポケット（下） 


ダブルポケッ 


R - SF 40 VPAM お 


すぐにをやしたい時に 


スピード冷蔵 コー ナー 


CJ 12ぺージ 


ポケット（左） 

※已 OOmL ぺットボトルは 
入りません。 

高か、わるポケット瞄 

※ポクット（左)と共用です。 


回転しをり 

回転しきりをおこした 
ときは、化すちとじち 
どして < ださし、。 

(ミ主： CZ 12ぺージ） 

ダブルポケット（左) 


高さかわるん棚 ランプカバ- 



ポケット(ち） 

高が、わるポケット胤 


たまごケース 

裏返しにすると 
小物ポク、ソトとしてち 
使えます。 

ダブルポケット（ち） 


フレッシュルーム（か温室） 


ポクット①はすし巧た （ じ 了 22 ぺージ) 


(つづ <) 


r 

V 


高をかわるん棚 


食品の高さや使い方に合わせて調節できます。 

参棚の奥をみし持ち上げず前に弓 I き化すと取り化せます。 

• 取り付けはお巧みの位置に合わせ棚を奥面に当たるまで押し込みます。 
• 棚の高ちを曽える時は、食品をのせたまま斤なわないで < ださい。 



たためるん棚 


>普通の棚として 



♦手前側に背の高い 
食品を入れる時は 



参背の高い大きな 
食品を入れる時は 



手前をみし持ち上げて 
押し込みます。 



奥まで押し込んだま前 
①棚を 1 cm く 5し、弓 I し、 
て奥に立てます。 



广 


フ レツ シュルーム （氷温ま）約-2〜〇で 


生鮮食品が凍る寸前の温度で、肉や魚介類の風昧や食感を損ねず、新鮮保存できます。 


ドア 



• 冷蔵室扉を閉めるときは、氷温クースを押しこんだ状 
態で閉めて<ださい。ケースを弓 I き化した状態で扉を 
閉めると、ドアやクース、食品を破損すること巧あり 
ます。 

• 豆腐-こんじゃ< • ヨーグルトなど水分のをい食品を 
フしッシュルームに入れなし''で<だちし''。食品巧凍結 
します。 


フしツシュルーム①前には食品を 
置なないで < ださい。 


ごま意 

参食品を入れる際、ランプカバーに食品を強<突き当てないで<ださい。ランプカバー巧割れること巧あります。 
参調理直後のなべ、やけんなど熱い食品は、冷蔵室に入れないで < ださい。け朋の耐熱温度は約50でです。） 

参灯んきつ類の果物を切ったり、皮をむいて保をするときは、そのまま棚に置灯ないで<ださい。灯んきつ類の精 
巧成分マ、 プ ぅっチ、、，つ 巧'沪質し 斗す 

参水分のをい食品を冷気の吹き化し□手前に置<と、凍ること巧あります。特に、生飲料は破裂する恐れ巧あるの 
で置0ないで < ださい。 

参食品は適当な間隔を取って貯蔵して<ださい。 


使いかた 冷蔵室(つづく) 


m 






























































































































































































































































































































(つづさ) 




再食品や飲み巧等を急いでおやしたいとをに。 


スピードお商 


/スピー ドを蔵コーナーに 2 スピ—ドを蔵 • 
' 食品を置く。 A ボタンを巧す。 


► Y あとは待つだけ！ 

ん（約4己分で r スピードあ蔵 



♦生飲料は凍結して破裂する恐れ巧あるので吹き化し□のず前には 
置なないで < ださい。 


運お J を自動按了) 



ランプミ肖な 


透中で止めるとまは 
J ちう一度スピードお蔵 
ボタンを}甲す。 







[冷蔵室温度調節 （ gg^'c 為。。） 

ぎよ 

強巧洞ド。。） 

"中"より約 1 〜 2 で低め 

中 

約 1 〜 6 で 

じや 

[弱ド。 8) 

"中"より約 1 〜 2 で高め 


♦ダイわルを"強"または"弱"じしますと、フしッシユルーム①温度もをわります。 
• ドアポク’ソトは、上表の温度より若干高めになります。 

参/るだんは r 中」の位置でお使い < ださい。 

♦点字は省略文字になっていますので、身近な健常者け'取扱説巧書の内容を説日月 
してあげて < ださし、。 


回面しをり ( R - SF 40 VPAM おのみ) 



参ち側の扉巧開いているが態で、左側の扉を開けるとき、回おしきりを持って開けないで < ださい。部品巧破損するこ 
と巧あります。 

参露付防止ヒーター巧入っています。熱 < 感じること巧あります巧、異常ではありません。 

♦回転しきりは扉を開 < とたたまれます。この状態のまま扉を閉めて < ださい。回転しきりを起こして扉を閉めると、 
部品を破損すること巧あります。また、扉巧半開きじなります。 

•回起しきりのため、左側の扉は開閉巧をみ重<感じる場合巧あります巧、異常ではありません。 


野菜室 


(約3で〜 7。〇 


酸化まをなどビ义5なの効果で0おを巧巧)\りと保を_じます 


小物野菜 


キわべ、ソなどの 

大物野菜 



ブしープフルーツなどの 

若が >• やや中物野菜、ボトル類 

段違いスライドケース 

しタスなどの 

中物野菜 

野菜ケース 

たて収納 コーナー 


に 




野累ケ-ス 



段違いスライドクースの下面より上に、 
食品巧化ないよラにして <ださい。 
扉び完全 I こ閉ま 5 ななったり、食品や 
段違いスライドクース巧破損すること 
があります。 



:こんなとをには野菜にラップを】 

参長ねぎ、じ5、わけぎなど、他の食品へ 
① I こおい移り巧気になるとき 

参使い灯けの野菜や果物を保をするとき 

♦野菜巧みないときや、包装ちれた野菜巧 
るいとき 

参野菜室内の結露巧気になるとき 


お知5せ 

• 野菜の量や種類じよっては、段違いスライドクースや野菜室天井に結露すること巧あります。 


冷蔵室(つづき) 使いかた 野粟室 


旧 













































































































































































































































































C 温度調節 （ t [ぶ 16 ぺ—ジ ) J 

を凍室上段 (A イスピードを巧ルーム） 



食品を素早く冷やしたい時に 
•フリージングして保をしたい生魚、生肉 
-食べきれす'をってしまった調理品 

まとめ買いした時には 

-保を スペース として使えます。 


• 脂肪分のをいアイスクリームは、 ） 令凍室下段に入れることを 
おすすめします。（に!"1已ぺージ） 


〇て。ホームフリージングしたいとをに。 


/\イスピード冷麻 


/八イスピード;ちまルーム 
" に食品を入れる。 


タ ハイスピ-ド 
A 巧;！ボタンを 
巧す。 


► y あとは待つだけ！ 

^ (約2時固で rA イスピード 
をま J 運おを自動按了） 



• r / w スピード;苗ま」中はを凍室を優先してを巧しますので、を蔵室の温度好’上ガリ 
やす<なります。扉の開閉をなるベ<かな<することをおすすめします。 

参「ハイスピード;帯ま」または r スピード製氷」終3後の60分間は、再度ハイスピードを 
ずボタンを押してちランプは点むしますな’、運転は巧いません。 60分経過後 、運転 


八イスピードぶ凍 



ランプ消'灯 

透中で止めるとまは 
ちラー度八イスピード 
巧なボタンを巧す。 

八イスピードぶ凍 





ランプ消'’灯 


を開始します。 

参薄肉等の食品を入れるヒきじは、ラップをして<ださい。食品を直接アル5卜しイ 
じ置<と食品ヴアル5卜しイにはりつ<場合だあります。 


お知らせ 

参塞;令剤（巿販①保冷枕、食品用保冷剤など）の中に入っている尿素や硝安など巧漏れると、アル5卜しイ巧 
_ ちけること巧あります。 

jgl •塩分を含む食品を直接置0ないで<ださい。アルミトしイヴちけること巧あります。 


(つづ <) 



を凍ま下段 (パワフルを渐レーム） 


食品の鮮度を落とさず、大きさごとに分けて収納したい時にご利用ください。 



壁埋しやすい3段ケース 


収納食品例 
-薄形スライドクース 
-スライドクース 
•フリーザークース 


アイスクリームなどのル物 
フリージングパ、ソクや密閉容器など 
冷凍食品、食パンなど 


ほ温でおいし < 巧巧するとをに。 


/\ワフ/しお麻 


パワフル巧なボタン 
を巧す。 


パワフルぶ凍 


運面中 


> 9 やめるとをはちラー度 

A パワフルお；1ボタンを 
巧す。 



パワフルを凍 
〇 〇 
〇 


パワフルを凍 
〇 〇 
〇 




ランプ点’灯 ランプ;’肖な 


通常の運転よりも低い温度までを却します。 

• 「パワフルをず」を長時間ご使田になると、アイスクリーム等巧固<なったり、保をしていた食品の 
解凍時間巧長 < なったりします。 

参外気温ヴ低い(約5で liTF ) ときは、「パワフルを凍」の効果巧弱まります。 

• 外気温だ高い(約35で L 乂上)ときは、「パワフルを凍」の効果な’弱まります。 

• パワフルを凍ボタンを巧すヒ「おさえめ運転」は解除されます。 


使いかた 


を凍室(つづく) 
























































































































(つづさ) 



[冷凍室温度調節 fggtToo ) 

ぎよ 

ドぶ） 

"中"より約2〜3で低め 

中 

約一21〜 一18 で 

じや 

[弱(§°8) 

"中"より約2〜3で高め 


• n つつ) レを凍運居時は、上表の温度よりち5にほめの温度じなります。 

♦ろだんは r 中」①位置でお使し N <だちし、。 

♦点字は省略文字になっていますので、身近な健常者の方巧取扱説明書の内容を説明してあげて < ださい。 



-上段フ IJ - ヴークース 

-薄おスライドクース 
-スライドクース 
-食品収納目を線 

、心古み口 

-/ でぶ良□口 

-下段フリーヴークース 


収納できる食品の局さ 

薄おスライドクース： 5 cm まで 

上段フリーザークース•スライドクース： クース 端面まで 

下段フリーザークース：貪品収納目安線まで 


参各クース I こ収納できる貪品の高ちをすって<ださい。 

-扉巧お実に閉ま己な<なり、冷え巧悪<なります。 

-食品や各クースを破損すること巧あります。 

参薄おスライドクースに 500 mL ①ぺットボトルを入れないで<ださい。ぺットボトル巧凍ると膨張して取り化せな 
<なります。 

• 薄おスライド クース およびスライド クースを 外したまま使用しないで<ださい。 

-食品巧詰まったり、クース奥側じ落下したりします。 


旧 





■ 


(つづく） 


製氷スコップ 

むす'横向きに置きます。 


V 



製氷ケース 


氷の作りかた 


給水クンクじ水を A れるだけ》 



水道水をそのままご使用 < ださい。井戸水や浄水器などで塩素分などを取り除いた水やミネラルウオーター、一度沸 
騰ちせた水をご使用の場合は、雑菌巧繁殖しやすくなるため、こまめにお手入れをして < ださし、。 

(おそラじはじ芽2已ぺージ） 

ミネラルウオーターをお使いの場合は硬度 100 mg / L な下のものをお使い < ださい。 


を凍室(つづき) 


使いかた 


製氷室(つづく) 


































































































































































































ち蔵ま扉操作パネル 



参扉操作パネルの r /\ イスピードを凍」ボタンを押す。 

途中で止めるときは、もラー度「ハイスピードを凍」ボタンを巧す。 


次のよラなときには、製氷時間が長くなります。 

-冷蔵庫の使いはじめ 
-扉開閉巧をいとき 

- r 製氷停止」 ねら 「自動製氷」じ切り換えたとき 


^化の大きさを変えたいときに。 


むレクト製化 



"大きめ"①氷を作る場合 

セレクト製化ボタン 


を巧す。 


セレクト製氷（大きめ） 

Q 〇 a 一 


ランプ点灯 



，"大をめ"の化を 
製氷中 


セレクト製氷（大きめ) 

〇 〇〇 



ランプ点灯 


► y "標準"のかを作る場 
A 合はもう一度七レクト 
製氷ボタンを巧す。 



ランプ消’灯 



参お買い上げ時は氷の大きちは"標準"（ランプミ肖む)に設定されています。 

♦電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した衡ま氷の大きちは"標準"（ランプミ肖な)になります。 
参自動製氷の設定が r 停止」 r 製氷おそラじ」中の場合ち、 t しクト製氷の設定は継続されます。 


製化時問と製化能力 


製氷時間 （ 1回の製氷数10個） 製氷ケースの氷の収納量 


氷の大きさ 
運転が態 

標準 

大ぎめ 

通常運お 

約100分〜140分 

約150分〜170分 

A イスピードち凍 

約60分〜80分 

約70分〜90分 


氷の大きさ 

標準 

大ぎめ 

通常状態 

約100個 

約7(]個 

氷をず前に 

1 なら した状態 

約15(]個 

約100個 


(固囲温度30で扉開閉なしのとき。製ホ能力はを蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。） 


の 


(つづさ) 


正しい 

使い方 


製氷スコップ 



最大貯氷位置の目を線 


Q 

禁止 


製氷皿 


扉 

側） 



わ:て 

r 。 も1 

た 




製氷]コップ 

貯乂量検知しバー 


自動製か/製か停止の設定切り替え 


を蔵室内の庫内操作パネルの製氷停止ボタンで、製氷停止に切り替え5れます。 



か ' 





J1—UJ 


自動製氷機で氷 
を作るときは、 


冬期など長期間 
氷びい5ないと 
さは、 



山が 



製氷停!^^ 



製氷むそラじ己秒巧し 



おさをめ 

ィ1 


'表示ランプ 
'製氷停止ボタン 

製氷停止ボタンを巧すごとに、「製 
氷停止」--「自動製氷」が切り曾わり、 
表示ランプと操作音で設定のが態 
をお知邑せします。 



自動製化 


給水タンク I こ水を入れ、 tz ットするだけで氷ガできま 
す。一定量氷ヴおまると、自動的 I こ止まります。 

• 「自動製氷」運転中は表示ランプは点なしません。 
参据え付け時は、「自動製氷」じ設定ちれています。 


製化停止 


製氷を停止します。タンクをよ<洗い、乾なして所定 
①位置に戻して < ださい。 


♦電源プラグを抜き差ししたり、停電灯己復帰した後は「自動製氷」のが態に戻ります。 

かの保存について 

• 氷の量の確認は貯氷量検知しバー巧自動的に斤い、一定量になると製氷を停止します。 

• 製氷スコップは所定の位置に置いて<ださい。貯氷部分に放置してありますと、貯氷量検知しバーに当たり、 
氷巧できな < なります。 


お願い 

参給水タンクじは、水た(外は絶対 I こ入れないで<ださし、。 

(ジュース、お茶、お湯などは故障やをおの原因じなります。（耐熱温度は50で）） 

参製氷クースに水を入れて氷を作己ないで<ださい。クース巧割れる恐れ巧あります。 

参巧のよな場合は、自動製氷機の破眉の原因じなります。 

•製氷クースに冷凍食品やアイスクリームなどを入れた場合。 

-製氷スコップ巧貯氷部分に放置ちれている場合。 

•製氷スコップ収納部に氷など巧入った場合には、取り除いて<ださい。製氷スコップ巧浮き上なり、扉け'確実に 
閉ま邑な<なります。 

参製氷室の扉は、ゆっくりと開閉して<ださい。勢いよ<開閉しますと、製氷クース灯5氷巧こぼれ、ちま室に落ちる 
こと巧あります。 


製氷ク—ス 


使いかた 製氷室(つづき) 


旧 

























































































































































































織他機能 



半ドアアラーム入/切 


半ドアアラームと各ボタンの操作音を止めることなでさます。 


でラームを±めるとぎは 

/ 八イスピードを凍 
ボタンを"ピピッ" 

と鳴るまで "約3砂 
巧しつづける。 


ク 


八イスピードを凍 
ボタンを巧しラン 
プを消す。 



八イスピードち凍 

〇 0 ^ 

〇 〇 ( 1.2.3 秒 



八イスピードを凍 

Q 0 
〇 〇 

ランプ;'肖な 


^ 贾びアラームを鳴5すとぎは 

/ 八イスピードを凍 
ボタンを"ピピッ" 

と鳴るまで "約3秒 
巧しつづける。 


ク 


八イスピードを凍 
ボタンを巧しラン 
プを消す。 


八イスピードち凍 



八イスピードぶ凍 


作 三。 

ランプ点な ランプ消'な 


• 据え付け時は、アラーム巧鳴る状態に設定されています。 

• 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラーム巧鳴る状態に戻ります。 

• 「製氷おそラじ」運転中のアラームを止めることはできません。 

( にす「製氷おそうじ」は2已ぺージ） 

参「ハイスピードを凍(スピード製氷)」運転中にアラームの入/切操作をすると r /\ イスピードを凍(ス 
ピード製氷)」は瞄除されます。 



おをえめ運拓 

(庫巧操作パネル） 


アの閱閱巧みないとさや、旅行などで不在にするとさに。 
圧縮勝の回転歡をおちえ、省エネ遅転します。 


/おさえめボタン 
^を巧す。 


運面中 . ►ゾやめるときは 

A らう一度おさえめ 
ボタンを巧す。 




ランプ点な 


おさえめ 


〇 





ランプ消灯 


-ム等はやわ5方'< 


• 庫内温度な'上昇したときは、一時自印こ通常運転に切り替わります。 

• 「おさえめ運転」を長時間ご使田になると、乳脂肪分の高いアイスクリ- 
なること巧あります。 

このとぎは r おちえめ運転」をやめて < ださい。 

♦電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は「おさえめ運転」は解除されます。 
おちえめボタンを巧すと、「パフフル運転」は解除ちれます。 


お知らせ 

参霜取り中はスピード冷蔵 / A イスピード冷凍のランプは点むします巧、それぞれの運転は巧いません。 
霜取り終3後、自動的に運転を再開します。 
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15品のはずしかた) 


(つづく） 


お手入れのしかた 


ク 


電源プラグを必ず抜き、点検をします。 

©電源コードに傷巧ありませんな？ 

②電源プラグ巧熱<なっていませんな？ 

• 不蓄な点け'ありました邑、すく'じお買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

• 電源プラグ差し逆み後、10分間は冷ま日運転をしません。 

(ただし、庫内け'冷えていない場合は、約30秒で運転を開始します。） 

やわ！5かい巧にめるま湯を含ませて拭き取ります。 

巧れ巧落ちに <い場合は、台所用中性洗剤を薄めて使い、その後めるま湯を含ませた巧で巧き取って < ださい。 

♦操作 A ネルは、やわ5ない巧でな巨拭きをして<ださい。 

• 本体が庫内じ水を方'けないでください。 

♦ ステンレ3ドアタイプをお使いのお客様へ 

ステンしスドアは、ステンし^の素地との関係で、一般的なドアよりち傷か巧れ巧目立ちかすく感じられます。鉄粉など 
灯'付着したマグネット（磁石)でドアをこすった揚含など、傷丹'目立ちがすいため、ドアの傷付きじは充分ごミ主意ください。 

3 水滴が残っていた!5、さらにか！5拭きをします。 

4 お手入れ後、電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。 

お願い 

参巧のものは使わないで < ださし、。 

•台所用洗剤の「家庭用品品質表示まじ基づ<表示」の「ミ初生」欄に、アルカリ性または弱アルカリ性と記載 
ちれている洗剤。（プラスチック部品巧割れたりプラスチック表面を黄変ちだること巧あります。） 

-みけき粉-粉せっけん-石油-熱湯-ちわし•酸-ベンジン-シンナー-アル〕ール-漂白剤など。（塗装 
面、プラスチックなどを傷めたり変色させること巧あります。） 

♦食用ミ由巧付いたときは、化す'拭き取って<ださい。（プラスチック巧割れる恐れ巧あります。） 

• 化學ぞラきんをご使用の際は、そのミ主意書きじがって<ださし、。 

• 食品などの汁巧扉表面に付いた場合は、す<'|こ拭き取って<ださい。 

お知5せ 

• この冷蔵庫は、嘉発皿のおず入れは不要です。 

ドアパッキング 

ミ与れやすいとこ5なので、よ<拭き取る。 


汁まけ部 

汁が溜まった5拭き取る。 




脚カバーを手前に引っ張 
つてはすヴ。 

取り付けは正面巧5押し 
込む。 

(じす 8 タページ） 


ク 


調節脚を回し、床な5浮 
なせ、冷蔵庫をまつすく' 
ず前に引き出す。傷の付 
きやすい床では保護用の 


夕 




背面•壁•床のミ与れを拭き取る。 
• 背面はホコリがたまったり、 
空気のが流じより細ないホコ 
リヴ付着して黒<巧れやすい 
とこ5です。 



その他機能 


使いかた 


お手入れ 


お手入れのしかた(部裹はずしかた】(つづく】 




























































































































—冷蔵室—— 

R - S 40 VPAM お 
R - S 40 VPAML お 

高ちなわる 

ランプ カバー ポクツト 



この棚ははす甘ま甘ん。 


R - SF 40 VPAM お 


高さなわるポクット（左） 


高さなわるポクット（ち） 



この棚ははすせまだん。 



R - SF 40 VPAM おのみ 



• 左ち扉のポクッ h は入れなえないで 
<ださい。 

落下の恐れガあ U ます。 
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(つづ <) 


を蔵き 



野結 



扉を手前いっぱいじ開け、図の 
よ51こ段違いスライ ドクースを 
引き上げる。 


ク 



扉の手前を持ち上げ、さ5じゆつ 
<りと弓 I き化し、扉を傾ける。 



野菜クースをず前に持ち上げる。 
取り付けの際は、野菜クース左ち奥側の 
突起を枠の角巧に入れ、 S ? 菜クースのろ 
ちを梓の上に乗せるよラに t 、 ソトする。 


お知らせ 

参プラスチック部品じは、ひっ灯き傷のよラに見える細い線巧入っていること巧あります。これはウェルド 
ラインといい、部品の成形時に発生するものです。透明な部品じついて特に目立ちやす<なっています巧、 
強度上の問題はな<、割れに至ることはありません。 


お手入れ 


お手入れのしかた(部憂はずしかち(つづく】 
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ほ B 品のはずしかた） 


製氷室 






扉を手前いっぱいじ開け、手前を持ち上げ、 
ち邑じゆつ<りと引き止!し、扉を傾ける。 


製氷クースをず前に持ち上げる。 
取り付けは、製氷クースの左ち4ク巧① 
突起を、枠の角巧に入れて t 、 ソトする。 


冷凍室上段 




扉をいっぱいじ開け、手前を持ち上げ、ち5 
じゆつ<りと引き化し、扉を傾ける。 


上段フリーヴークースをず前 I こ持ち上げる。 
取り付けは、上段フリー ブー クースの左ち 
4ク所①突起を、枠の角巧に入れて t ット 
する。 


冷凍室下段 



扉を開け、薄形スライドクー 扉のず前を持ち上げ、ち己にゆつ< 下段フリーブークースを真上に持ち上げる。 

ス-スライドクースをそれぞ りと弓 I き化し扉を床に着ける。 取り付けは、下段フ1」ーザークース①左ち4ク 

れ引き化す。 巧の突起を、枠の角巧に入れて t ’ ソトする。 


引き出し扉をはすした時は 

■ 野菓室 ■ 製氷室-冷凍室上段-冷凍室下段 






(つづさ) 



「めめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は必ず週1回水洗いをしてください。 

•長期間氷を作5ないときは、化す給水タンク各部をよ < 乾燥ちせて冷蔵室の所定の場所 I こ戻して < ださい。 

自動製氷機の設定を r 製氷停止」にすることをおすすめします。（じす19ぺージ） 

• 自動製氷機の設定を r 製氷停止」じしない場合、ときどき給水ポンプの運転音巧しますが、異常ではありません。 



給水カパー 


淨水フイルター I 


満水線 


給水線 


淨水フィルターの交換 


I ち < なった己交換して < ださい。 

(約3〜4年け'目安です） 

交換用ミき水フィルターのご注で 

部品 ま 号： RJK -30 をご指定の5え、お買い 
上げの P 反売店でお買いホめください。 

(浮水フイルターをはす' しても製氷 
能力は変わりません） 


図のよラに/3、たの両ヴイドに指を弓 I っ掛け、みたをはすす。 

(のでみたを開けないで < ださい。） 

みたを閉めるときは、、ソソ巧給水タンクじひつななっているのを確認して、 
矢巧の方向 I こ閉めて < ださい。 



みた 


,3、た 



、ソべ 


クースを矢巧の方向 
に回し、みたな5は 
すす。 


かた 


クース 



(を水フイルター) 

クースの 下側を指で 
押さえな巧5、淨水 
フイルターのつまみ 
を指で引っ張っては 
す’す。-っまみ 


ク 


3 


柔5ないスポンジで 
水洗いする。 




参台所用中性洗剤-漂白 
剤などは使用しない。 
•破れやすいので棒など 
ではつつけなし、。 


ffi いはじめや1週巧な上 ffi わなかったとまは、製氷皿や 
給水路のニオイやホコ IJ をおそ5じして < ださい。 


製氷 クースを 空 
じする。 



夕製 

/置 


氷クースの底じき 
れいなタオルを敷き、 
ツトする。 


給水タンク I こ水を 
入れ、 t ツトする。 


夕 


製氷室-冷凍室の 
扉を閉める。 





夕 


庫内操作パネルの 
製氷停止ボタンを、 
"ピピツ"と鳴るま 
で"約5秒"巧しつ 
づける。 


書- 



ヒ ツー ヒ ツー ヒ ツー • 


>6 


おそう帅 


約3分 後、アラーム巧 
鳴り終わって 
「おそうじ」完3。 


扉を閉めてお待ち 
<ださし、。 


製氷 クース じた 
まった氷や水を、 
タオルと共に取 
り除<。 


夕 


乾いたタオルで 
クース を 拭く。 


お 

そ 

ラ 

じ 


製かおぞラじ隙能 


お手入れ 


お手入れのしかた(部裹はずしかた)(つづき】 


かたづけ 


2已 
















































































































































まず、次のことをお調べ<ださい。 

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。（に沪保証とアフターサービス…3已ぺージ) 


こんなとさ 


お調べください 

こんな理由です 

• 電源は供給ちれています灯？ 

• 電源プラグけ抜けていまだん灯？ 

• ヒューブやブし一力一など巧切れていませ 
んな？ 

•停電ではありません好？ 

•正しく据え付けされている巧ご確認くだき 
い。 

•冷蔵庫じ、直接日光な当たっていまだん灯？ 

•お< 1こガスしンジ'など、発熱器具はありまだ 
んな？ 

• 冷蔵庫の周囲に充分すき間巧空し\ています 
なつ 

( に F 8ページ） 

• 据え付け直後ではありまだんな？ 

•冷えるまでに約4時間、夏場は半日が上灯0 
ること巧あります。 

• 温度調節灯、「弱」じなっていません灯？ 

• 温度調節を r 中」または r 強」じして < ださし、。 

(に r 12,16ページ） 

•冷蔵庫の中を確認して<ださい。 

• 食品をつめ過ぎてはし''まだんな？すき間を 
あけて収納して < ださし、。 

• 熱いものを入れていません0?庫内の温度巧 
あ巧りやす < なるので充分)ちましてけら入 
れて < ださし、。 

•食品などで冷気の吹き化し□を/3、ちいでし、 
ません0 ?冷気の流れな悪 < なります。 

• 扉をひんぱんじ開けていません灯？ 

• 充分じ冷えるまでに時間巧好なりますので、 
扉の開閉をできるだけみな < して < ださし、。 

•扉巧食品に当たって半開き1こなっていませ 
んな？ 

• 扉を閉めたときに食品巧あた己ないよラ収 
納して < だちし、。 

•ドアパ、ソキンブと本体の間にビニール袋な 
どなはちまっていたり、すき間巧あいていた 
りしていませんけ？ 

• 貨品•ビこール袋など巧扉じはきま5なし、よ 
うじ閉妨てくださし、。 

•「ハイスピード冷凍」中は冷凍室を優先して 
冷却しますので、冷蔵室の温度巧あ巧りやす 
<なります。 

•扉の開閉をかな< して <ださし、。 

• 「ハイ;;^ピード;令凍」または r スピード製う}(」 

終3直をではありません灯？ 

• 「ハイスピード冷凍」または r スピード製氷」 

終3後の日0分間はランプは点むします巧 
「スピード製氷」運乾は巧いません。 



ぶ< を えない 


(つづ <) 


こんなとさ 

お調べく ださい 

こんな理由です 

を蔵室-野菜 
室の食品び凍 
る 

• 温度調節け r 強」(チルド)じなっていません 
灯？ 

• 冷蔵室温度調節を r 中」じして < ださい。「強」 
(チルド)①ときは食品や給水タンクのかけ'凍 
りやす <なります。 

(CT 12ページ） 

• 周囲の温度巧5でじ(下になっていません 
灯？ 

• 給水タンク①水巧凍ることけ'あります。冷蔵 
室温度調節が弱」こすると凍りに << なりま 
す。 

( に F 12ページ） 

1 

1 

叫! 

• 水分のをい食品を冷蔵室の棚①奧ゃフしッ 
シュルーム1こ入れていません灯？ 

♦冷気の吹き化し□じおいと凍ることがあり 
ます。特に生飲料は破裂する恐れ巧あります 
ので、充分ミち意して < だちい。 



• 野菜室はクースの周りな5間接的じを巧しているので、クースの温度な低<なつています。 

発ミ包スチ□ー ルの卜しイなどを敷 < と、凍結を防げます。 


• 湿度巧高 < なると)令蔵庫外側やドアパ、ソキ 
ンブ、扉に露けつ < こと巧あります。また扉 
開閉をしたあと、冷気じより扉表面巧< もる 
こと巧あります巧、異常ではありません。 

•乾いた巧で/ろき取って < ださい。 

• 冷凍室温度調節を r 弱」じすると露け'つきじ 
<<なります。 

•扉はしっ灯り閉まっています灯？ 

• わす'灯な扉の隙間でも霜や露巧つ < こと巧' 
あります。 

• 引き化し扉巧開いていた場合、特にドア枠に 
霜巧多 <付< こと巧あります。 

•扉巧食品に当たって半開きになっていませ 
ん灯？ 

露で3 

盲かの 

0 檀 

• 冷水ボトルなどの水巧'こ恩れていまだん 
灯？ 

繁 

6 6 1丘 

酵 

•扉を長 < 開けていたり、開閉回数巧を < あり 
まだん巧？ 

• 空気中の水分巧'冷やされると霜や露じなり 
ます。 


•野菜室け'結露する。 

• 野菜の乾燥を防ぎ、長持ちちせるためじ室内 
を高湿度になっているためです。 

( にす13 ページ） 

庫內のにおい 
び気になる 

• 食品のにおいけ'気じなる。 

• 脱臭機能は全てのにおい成分を取り除<こ 
とはできません。においの強い食品はラップ 
などで密封をして保存して < ださい。 

• プラスチックのよ5なじおい巧気になる。 

•庫内にはプラスチック部品をを<使用して 
います。庫内が)令えると徐々じみな < なりま 
す。 


故障かな別と思った5 (っづく) 


お困りのとさ 













































































故障破よ娜邸恐與 


まず、次のことをお調べ<ださい。 

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。（に沪保証とアフターサービス…3已ぺージ) 


こんなとを 

お調べください 

こんな理由です 


•床巧しっ灯りしています灯？ 

• 丈夫で水平な床に据え付ける灯 
丈夫な板を敷し^て据え付けて < だちい。 

( に F 8 ページ） 


• 据え付けじ r 巧'たつき」はありません灯？ 


• 冷蔵庫の周囲にものな落ちていません灯？ 

• ものに当たって音巧化ている場合は、取り除 
いて < だちし、。 


•背面巧壁などじ当たっていません灯？ 

•冷蔵庫の周囲じすき間を開けて < ださし、。 


• 脚カバー巧はすれていません灯？ 

•脚カバーをきちんと取り付けて<ださい。 



• 据え付け後、庫内灯をえるまでは大きな力で 
運転するので、音巧大き < なります。 


• ときどき運転音け'大き < なる 

• この)令蔵庫は P AM 制御圧縮機を搭載して 
し、ます。扉開閉巧をし''時や周囲の温度巧局し、 
とき、また霜取り後は高速運転に切り替わる 
ので、音が大き < なります。 


•水の流れるよラな音(チヨ□チヨ □) 


音びラるさい 

•衝突するよラな音（コッコ、ソ） 

•冷却のた妨①液(冷媒)巧'流れる音が、除霜時 
の水の流れる音、嘉発する音です。圧縮機の 
停止中にも聞こえること巧あります。 

•沸騰するよラな音(ボコボコ） 


•肉を焼 < よラな音(ジ'ュー） 



•何灯弓1っ灯灯るよラな音（コッコ、ソコ、ソ） 

• 圧縮機運転前後や;令蔵室扉開閉時の庫内温 


•うなるよラな音（ブーン） 

度を制御するちめのモーター等の音です。 


•ギュイーン、乃ラ 方ラ、 ゴボゴボ 

• 自動製氷機巧離水や給水をする音です。給水 
タンク巧空のときにも約2時間ごとじ自動製 
氷機①ポンプ①音巧します。 


•きしむような音（ピシ、ソ） 

• 扉を開けると、庫内温度の変化じよりプラス 
チック部品巧きしみ、 r ピシ、ソ」と音巧します。 
また、扉巧閉まっていても同様の音巧するこ 
と巧あります巧、異常ではありません。 


•扉を閉めた直後の（シュ、ソ）といラ音 

•庫内に入った空気け急に;令やちれて、圧縮巧 
一時的に低くなるためじ化る音です。 


•冷蔵室扉を閉めた直後のフアンの回転音 

• 扉を開けた時の庫内の温度上昇を素早<回 
復ちだるためじ、扉を閉めた直後に「オート 
クール」をしている音です。 


黑 

• 「オートクール」は、巧の操作でやめることガできます。元に戻す場合は、同じ操作を II 

1.庫内操作パネルのおちえめ if 2.おちえめボタンを 

ボタンを"約3秒"押す。 -押しランプを消す。 

返します C 

おさえめ^ 

-m 

ランプ消’灯 

¥ 
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(つづ <) 


こんなとさ 

お調べく ださい 

こんな理由です 


• 自動製氷機を r 製氷停止」じしていません 
灯？ 

• 「製氷停止」ボタンを押して表示ランプを解 
除して < ださい。 


•給水タンクに水巧入っています灯？ 

•給水タンクに水をいれて < ださし、。 

(CZ 17 ページ） 


•給水タンク巧奥まで正し<入っています 
灯？ 

•給水タンクを r タンク t ット位置」①奥まで 
確実に押し込んで < ださし、。 

(に F 17 ページ） 


•製氷スコップは正しし M 立置じあります灯？ 

• お水部分に放置してありますと、検巧しバー 
じ当り、氷巧できな < なります。 

製 かでをない 

•製氷クースに食品など氷が外のものを入れ 
ていません好？ 

•検知しバーに当り氷け'できな < なります① 

で、入れないで < ださし、。 

かの量びかな 
い 

•製氷クースの氷けいっぱいになっていませ 
ん灯？ 

•製氷クースの氷をず前にな5して<ださい。 


• 給水タンク①水巧凍っていません灯？ 

•凍ってし^る場合、冷蔵室温度調節を r 弱」じし 
て< だちい。 

( じす12 ページ） 


• ミ争水フィルター巧古<なっていません0 ? 

•ミ争水フィルターを交換して < ださい。（約3 
〜4年け'目まです。） 


•停電はありませんでした好？ 

• 冷凍室け'充分にをえるまで氷巧できません。 


• 扉を。んば / v じ開けた U 、 大量の食品を一度 
じ入れまだ / u でした方'? 

• 冷凍室け'充分にをえるまで氷巧できません。 


•使いはじめなど冷凍室巧充分むちえていないときは、氷な化来るまでに約6〜別寺間、夏場は 

24時間 < 邑いな灯ること巧あります。 


• t しクト製氷で設定を変更した直後は乂①大きち巧すく'じ変わ5ない場合巧あります。 

かの大きさび 
変わ 5 ない 

• 給水タンクの水巧みな < なると"大きめ"① 

氷巧化来な < なる場合巧あります。 

•給水タンクに水をいれて < ださし、。 

( に F 17 ページ） 

• 平行調整巧す'れていません灯？ 

• 平行調整巧すれていると均一な氷け’化来な 
い場合巧あります。 

( に r 8 ページ） 

がび丸 < なる 
/]、さくなる 
つなびつてい 

•長時間、貯水したままになっていません灯？ 

• 氷が昇華してしまいます。 

•扉をひんぱんじ開けたり、長時間開けたまま 
じしていません灯？ 

• 冷凍室け'充分にをえるまで氷巧できません。 

る 

突起びできる 

•停電になったこと巧ありません好？ 


• 給水タンク①水けな < なったり、水を補給したときの最初の氷はつな巧ったり、ルち < でき 
ること巧あります。氷巧つな巧ってし巧場合は、付属の製氷ス〕、ソプで離して<ださい。 

龄"突起 

•均一な氷を作るた妨じ、製氷皿じは水路を設けています。この水路巧水のはしじ突起として 
残ります。 


故障かな別と思った5 (っづく) 


お因りのとさ 





























































* 庫内に入った空気巧急に;令やされて、圧力巧一時的に低 < なるためです。 


本体に軸れると"ピ 
シッ"とわずかに電 
気を感じる 


I 電気回路上、アース(接地）じがして電気容量を生じる場合巧ありますけ、巧障ではありません。 
気になる場合は、アース(接 i 也）をおすすめします。 


扉操作パネルの 
ボタンび暗い 


I 省エネのため、ボタンを押してランプ巧点むして灯己、約10秒後にランプ巧若干暗<なりま 
す。 


まず、次のことをお調べ < ださい。 

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。 （に 沪 保証とアフターサービス… 3已 ぺージ） 


こんなとさ 


お調べください 


こんな理由です 


I 給水タンク巧ちれていたり、水巧古 < なって 
いませんな？ 


r めめり」や r 水アカ」①発生を防 < ため、給水 
タンクは週に一回水洗いをして < ださい。 

(nr 2已 ぺージ） 


I 浄水フイルターをはすしていまだんけ？ 


I 正しい位置 I こつけて<だちい。 （ 0 " 2已 ぺージ） 


がびにおラ 


I を水フイルター好'汚れていたり、古くなっていませんな？ 


I ミ争水フイルターの交換は約3〜4年巧目安です。 


I お手入れにミ先剤や、漂白剤などを使用していませんな？ 


I ミき水フイルターは水洗いして<ださい。 

( 〇" 2已 ぺージ） 


じおいの強い食品をラップしないで入れて 
いませんな？ 


I 脱臭機能は全ての I こおい成分を取り除<こ 
とはできません。 I こおいの強い食品はラップ 
などで密封をして保をして <ださし、。 


がに白いにごり 
び あ る 


もともと、水の中に溶け込んでいた空気の微細な気泡け、氷の中に閉じこめ己れた為です。 


• ミネラルウオータや井戸水で製氷していません0?ミネラル分のをい水で製う](すると、白色 
①淳遊物（カルシウム結晶）巧できること巧あります。害はありません。 


r 製かおそうじ」 
をしたのに水 
び出てこない 


自動製氷機を r 製氷停止」じしていたときは、給水経路巧凍結し、水け化ないこと巧あります。 
「自動製氷」じ設定し、 3 0 分経過して好製氷おそラじ」①操作をして<ださい。 


•巧障をお知己せしています。 


庫內操作パネ 
ルの「製が停 
止ランプ」び点 
減している 




製氷厚止 

水〇 

製ホ33そラじ S 砂巧し 


r 製氷停止ランプ」び点滅しているときは、自 
動製氷機•温度制御または、霜取り装置など 
じ異常巧あることをお知らせしています。お 
買し^上げ販売店にご相談 < ださし、。 

ご相談の前に、下表の内容をご確認 <だちい。 
点滅巧消えれば正常です。 


• ただし下表の点滅パターン場合は、巧障でな < てち表示する眉合ヴあります。 


P 点滅バターン 

考え己れる原因 

ご確認いただ'きたいこと ^ 

3 回点滅 

• 製氷皿ゃ貯氷量検知しパ'一に、 
食品など灯'当っている可能性 
巧あります。 

•製氷室を空1こして、 r 製氷おそうじ」 

を実施してくださし、。 

3 秒点な後 

1 回点滅 

• 冷凍室扉げ、食品などじ当って 
半開きになっている可能性丹' 
あります。 

•冷凍室扉灯'きちんと閉まることを 
確 i 忍し、冷凍室巧灯'充分冷えるま 
でお待ちください。 

3 秒点む後 

2 回点滅 

• 冷蔵室扉灯'、食品などじ当って 
半開き1こなっている可能性好‘ 
あります。 

•冷蔵室扉灯'きちんと閉まることを 
確認、 し、 冷蔵室巧げ充分冷えるま 
でお待ちください。 . 


を蔵庫の側面び熱 
くなる。足元から 
暖かい風び出る 


•庫内の熱をフアンや放熱パイプで庫外に逃巧しているためです。使いはじめや夏場は已〇‘ 
6 0でになることもありますけ、ま全上、性能上は問題ありません。 


開扉る 

後と J 

直る巧 

たず感 

めと 

閉う 


をよ 


ilmil 


扉けび 


塗装面に傷び 
ついたとさは 


I 放ってお< と、ちびや塗装の/ \乃しなど巧発生しますので、早めに処置して < ださし、 


停電したとき 
は 


I 扉の開閉を減らし、新たな食品の保をはちけてくだちし''。 


長期間使わな 
い 時 は 


電源プラグを抜いて灯邑庫内や自動製氷機のおそラじをし、 2 〜 3 日間 
扉を開けて乾燥ちせて < ださい。 



庫内の食品温 
度をはかるに 
は 


• 冷蔵庫用温度計をご利用 < ださし、。 

温度を化の著しし^庫内の空気温度ではな <、食品に近し M 品度巧測れます。 
冷蔵庫用温度計 部品番号 R - 624 FB 023 



•- 般①アルコール温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約1 00 ml ①水を入れた容器 
をおき、感温部を水中に 3 時間程度浸しておきますと、食品に近い温度巧得己れます。 


扉を開いたと 
をに家具など 
に当たる 


• 冷蔵庫の扉巧開<角度をルち<化巧ます。 

R - S 40 VPAM お 
R - S 40 VPAML お 




R - S 40 VPAM 形 
R - S 40 VPAML 形 


R - SF 40 VPAM お 


—— 

部品番号 

ち扉 

R - S 40 VPAM 301 

左扉 

R - S 40 VPAM 302 

ち扉 

R - SF 40 TPAM 301 

左扉 

R - SF 40 TPAM 302 




部品および取り付け作業や費用など、詳し<は版 
売店 I こご相談 < だちい。 


テレビ•ラジオ 
などに雑音び 
入ったり、映像 
び乱れたりす 
る 


この)ち蔵庫は圧縮機を PAM 制御しているちめ、ご<微量な 
タイブ巧発生しています。テしビ•ラジオ•インターフォンな 
どの機器灯5離して据え付けて < ださい。電源はアンテナ線 
など05離れたところな5とり、単独アースをすることをお 
すすめします。 



霜取りは 


I 冷巧器じがいた霜は自動的に解けます。解けたかは黒発皿じたまり、自動的に黒発します。霜 
取りは操作は不要です。 JS (日本工業規樹では霜取り中およひ'霜取り終了後のを凍負荷温度 
(食品温度)①上昇な' 5 でが下と規定ちれています。 



(つづく) 


故障かな別と思った5(っづく) •こんなときには(っづく) 


お因りのとさ 


の 











































































































墜踞き垣が 


(つづさ） 


移動-運搬のとを 


ク 


庫内の食品を取り出す。 

自動製氷機の水を巧く。 

電源プラグを巧き 、マー 
ス線をはずす。 


夕 


調節脚を上げる。 

(技8ページ） 


自動製氷機の水巧き 

fl ) 製氷クースの底に、き 
れいなタオルを敷き t 
ッ h する。 

■ / 

@給水タンクをは 

すし、製氷室.冷リグ 
凍室の扉を閉め 

庫巧操作バネルの た, リピ-'リピー'ジ '' 

製氷停止ボタンを製氷停止 /。^リ 

"約5秒’’ • よ 

巧しつづける。製約 3 そぅじ 

(4) 約3分後にアラーム巧止 
まった5製氷クースじ 
たまった氷や水をタオ 
ルと共に取り除 <。 


A 注意 


■ を蔵庫を移動*運搬するとをは、通路に防護シートなどを 
敷いてか！5行ってください。 

冷蔵庫内部の嘉発皿（外部な5見えません）に水巧残っていると、移動， 
運搬時に水が床面にこぼれることびあります。 



参扉巧開好ないようじ、テープでしっけり固定して<ださい。冷蔵室扉のハンドルじは、 
テープの下に紙などをあてて、お着剤巧/\ッドルじつ灯ないよラじして<ださい。 
♦安全上、むす'4人で運搬して<ださい。让部は必す2人で運搬して<ださい。） 

参イラストのよ5じ扉を上じして運搬して<ださし、。 

参引き化し式扉の取っ手を、運搬時に使わないで<ださい。破損の原因じなります。 
♦車などで運搬の際は、横積みをしないで<ださい。圧縮機の故障の原因になります。 
♦取っ手(手0け部）をクしーン等で吊5ないで<ださい。落下する恐れ巧あります。 


取っ手（手かけ部）を持つ。 


A 警告 


■ 背面*側面などをぶつけたり傷つけたりしない 

壁内の配管な邑冷媒が漏れおすと、义お-爆発の原因となります。 


庫巧な交換のとを 



手掛け部 


パネルフック 

) 令蔵室奥 


/電源プラグを抜<。 

2 高ちなわるん細を取りはすす。 （ にす 23ページ） 

3 ランプカバー下側の手掛け部に指を灯けて上方に 
す'台し（①)、左ち、ソ^巧'パネルのフックな5はす' 
れた邑手前に弓 I いて、ランプカバーをはす'す(②)。 

4 庫内なを交換する。庫内なはしつなりねじ込む。 

夕庫内な交換後、左ち、ソ;巧フック上部に位置する 
よラにランプカバーをパネルに密着ちせ、下方に 
す'5して左ち、ソ:をフックにはめ込んでしつ0り 
装着する。 


庫内'なのごを文 

• お名をご指定の3え、 
お買い上げの販売店で 
お巧め <だちし、。 

• 巿版のランプは絶巧 I こ 
使巧しないで < ださい。 
を媒ヴ庫内に漏れた場 
合、弓 I 义して爆発する 
恐れ巧あります。_ 

庫内な 

部品ま号 R - S 36 NV 016 


[■么警告 

V _ 


■ 庫内なはゆるみなくしっかりねじ込んでください C 

お媒巧庫内に漏れた場合、引义して爆発する恐れがあります。 
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組様励實雷躍 I 巧口て 



お 

ち 

R - S 40 VPAM 

R - S 40 VPAML 

R - SF 40 VPAM 

種 

類 

冷凍冷蔵庫 

定巧内容積 

39日 L 


冷蔵室 

207 L 


野菜室 

88 L く 60 L > 


ちま室 

10 0 L 〈 57 L > 

か斤 

ミサ法 

巾量600 mm X 奥巧61日 mmX 高さ1 798 mnn 

定格電圧 

100 V 

定巧周波数 

已 0/60 HZ 共用 

電動機の定格 
消費電力 

122 W 

電熱装置の定 
巧消費電力 

160 W (霜取り時） 

167 W (霜取り時） 

」1 S 巧間 
消費電力量 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。 

質 量 

76 kg 

78 kg 


託品 


冷蔵室 


高ち方'わるん棚 
たためるん棚 
氷温クース 
たまごクース 


..2 

••1 

■-1 

■-1 


R - S 40 VPAM - R - S 40 VPAML 

高ち方'わるポク、ソト…1 
ポクット（上）（中）（下)…各1 
ダブルポクット …1 


R - SF 40 VPAM 

ポク、ソト（ち）（左）…各！ 
高さなわるポかか樹庙)•••各1 
ダブルポクット(ち)(左)…各1 


給水タンク 


.1 


野菜室 


野菓クース 1 

段違いスライドクース…1 


製氷室 


製氷クース 
製氷スコップ 


冷凍室上段 


上段フリーザークース…1 
アル吉卜しイ …1 


冷凍室下段 


薄形スライドクース…1 
スライドクース …1 
下段フリーザークース…1 


その他 


脚カ バー 
取披説0月書 
保証書 


• r 定格巧客積」は、日本工業規格 (JIS C 9801)| こ基づき、庫内部品のうち冷作す機能に影 S 巧なく、工具無しにはす'せる 
棚やクー又等を、はすした状態で算出したちのです。 r 定格内客積」には、 r 食品収納3ぺ一如と「冷気循環:: I ぺ一义 I を 
己みます。 

• く >内は、 r 貪品収納又ペー:^の目安」です。引き出し式貯蔵室(野菜室，冷凍室)の場合、 r 定格巧客積」と併せ r 食品収納 
:ペー:: I ①目安」を表示しています。 

•霜取りは1日]〜2回程度、]回の霜取り時間は20〜30分程度です。 


冷蔵庫の消費電力量について 


■ JIS 年間消費電力量は、国際規格じ準じて 、 JIS C 9801で巧め己れた須蜡方法と計算方法において得5れた値を表示し 
ており、凍結防止等の保証用ヒーター類は通電しないで測定しています。 

■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周旧温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、 
使い方等じより変動すること巧あります。 

■消費電力量の測定基準 



」1 S C 9 8 01 

種 類 

を凍冷蔵庫 

冷蔵庫 

を凍庫 

「スリースター」「フオースター」機種 

庫巧温度 

を凍室 

を蔵室 

冷蔵室 

を凍室 

-18でしツ下 

巳でが下 

5でし乂下 

-18でが下 

扉開閉回数 

8回/曰 

2已回/曰 

2已回/曰 

8回/曰 

周囲温度 

2巳で 

周囲 湿度 

7 0 ± 巳％ 

消費電力量 
の表示 

JS 年間消費電力量 （ kWh / 年） 

W 25 X 365 日/年 


W 25 :周囲温度2日ででの1日当たり①消費電力量 ( kWh / 日） 


こんなとさには(つづき) 


仕様/消費電力量について 


お因りのとさアフタ—ヴービス 
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上段フリーヴークース… 3.0 kg 


薄おスライドクーつ … 3.5 kg 

スライドクース … 5.5 kg 

下段フリーザークース… 7.0 kg 


製氷クース…自動製氷機で作った氷(外のちのは、入れないで<ださい。 


局ちなわるん棚 … 13.5 kg 

たためるん棚 …11.5 kg 

氷温クース上の棚 … 12.0 kg 

氷温クース … 3.0 kg 


野 

菜 

室 


段違いスライドクース… 6.5 kg 
野菜クース ... 16.5 kg 


R 娜ソ;戀 IM 冷; I 麵旨咧1できる飾の重さ 


ノンフ□ン冷蔵庫について 


•この)令蔵庫には冷媒なひ'断熱がじフ□ッを使用せす'、炭化水素（タンフ□ン）を使用しています。炭化水素は 
オゾン層を破壊せす'地球温暖化へ①該響も非常じみない地球環境に配慮した物質です。 

• タンフ□ン)令媒は可燃性です。 ） 令媒は)ち媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ化すことはありませ 
ん巧、巧巧 一、 冷媒回路を傷つけてしまった場过ん义気•電気製品の使用を避け、窓をあけて換気して< 
だちい。その後、販売店または修理受付窓 aoiso - sisi - ssi こご連絡<だちし、。 


冷凍室の性能 


この)ち蔵庫の冷凍室の性能は •瓜 ** J (フォースター）です。 
冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C 9607) じ定め5れた方まで試験 
したときの、冷凍負荷温度(食品温度）じよって表示しています。 

■ J にの試験方法は次の通りです。 

• 冷蔵室の温度巧0でな下とな己ない範 H で、最も低い温度じなる 
よラ温度調節をして、試験を巧います。 

• 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、1日〜30での範囲を基準として 
し、ます。 

• 冷凍室定格内容積 100 L 当り 4.5 k か乂上の食品を24時間な内で 
- 18でた I 下に凍結できる性能の)ち凍室を、フォースター室と 
しています。 


収納できる食品の重さ 


棚やケースに収納できる食品の重さは巧の通りです。 


記 号 

フオー乂夕一 

を凍負荷温度 
(食品温度） 

一 18° CLi (下 

市販を凍食品の 
貯蔵期間の目を 

約3力月 


■ 市販;そ凍食品の巧蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類-店頭で 
①貯蔵状態-冷蔵庫の使用条件などじよって 
異なりますので、一応の目まとしてご覧<だ 
さし、。 


冷凍室上段を凍室下段製氷室 


冷蔵室 
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(必ずお読みくださし、) 


保証書は、むす'「お買い上げ日•販売店名」などの記入をお確灯めのうえ、販売店灯5受け取っていただき、内容を 
よ < お読みのあと、大切に保管して <ださい。なお、 食品の補償など、商品修理がかの責はご容赦 < ださい。 

- 保証期間-« 


お買い上げの曰か!51年間です。 （ただし、)ちまヴイクル•庫内を巧器用フアンおよひ'フアン亡ーターは、日を間です。） 
なお、保証期間中でも有料じなること巧ありますので、保証書をよ<お読み<ださい。 


ご転居じより、お買い上げの販売店①アフターヴービ 
スを受け5れな<なる場合は、前もって販売店じご相 
談<だちい。ご転居充で①日立の家電品取扱店を紹介 
ちせていただきます。 


修理に関するご相談な5びじご不明な点は、お買い上 
げ①販売店または TEL 0120-3 12 1-68 じお問い合わせ 
<ださい。 


を蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するためじ必要な部品です。 

V _/ 


2巨〜30ぺージにしたがって調べていたださ、なお 
異常びあるとさは、必ず電源プラグを巧いてか5、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 


■ ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただ<ときは、下の 
ことをお巧5せ<ださい。 


品 名 

曰立を;まを蔵庫 

形 式 

R - S 40 VPAM 

R - S 40 VPAML 

R - SF 40 VPAM 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目 E 日なども併せてお巧己せ < だちしん 

お名前 


電話ま号 

( ) - 

訪問を望曰 



※お式は保証書にも記載されています。 


■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示 < ださし、。 
保証書の規定にがって、販売店け修理させていた 
だきます。 

■ 保証期間が過ざているとさは 

修理すれば使用できる場合じは、ご希望じより修 
理ちせていただきます。 

■ 修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成ちれています。 


故障した製前臨り離するための継です。掛棉の人件費、 
麵絹費、測定機器など設備費、-般管體など胎まれます。 


修理に使用した部品代金です。その他修 I 里に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 


商品のある場巧へ巧術者を派遣する場合の費用で 
す。別を、駐車料金をいただ<場合巧あります。 



修理を依巧されるときは（出張修理) 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


お居されるとをは 


補修用性能部品の呆ち巧巧 


巧証書側添) 


ノンフ□ンを蔵庫について/冷凍室の性能/収納できる會 S の重さ•保証妾フタ—ヴ—ビス 


アフタ—ヴービス 


出張料 
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